Navy:10.1288/00005537-197305000-00015
Navy:10.1288/00005537-197308000-00006
Navy:10.1288/00005537-197406000-00011
Navy:10.1288/00005537-197507000-00013
Navy:10.1288/00005537-197606000-00014
Navy:10.1288/00005537-197608000-00016
Navy:10.1288/00005537-197611000-00015
Navy:10.1288/00005537-197703000-00016
Navy:10.1288/00005537-197707000-00003
Navy:10.1288/00005537-197707000-00004
Navy:10.1288/00005537-197707000-00010
Navy:10.1288/00005537-197709000-00012
Navy:10.1288/00005537-197802000-00006
Navy:10.1288/00005537-197802000-00007
Navy:10.1288/00005537-197803000-00001
Navy:10.1288/00005537-197806000-00011
Navy:10.1288/00005537-197808000-00011
Navy:10.1288/00005537-198011000-00013
Navy:10.1288/00005537-198311000-00020
Navy:10.1288/00005537-198605000-00007
Navy:10.1288/00005537-198711000-00011
Navy:10.1288/00005537-199211000-00007
Navy:10.1288/00005537-199502000-00005
Navy:10.1288/00005537-199511000-00022
